J0Z10 GAIDZICA 


syn konduktora kolei północnej, 


po bardzo krótkiej a ciężkiej chorobie w 7 roku życia, zasnał 
w Panu dnia 9 Czerwca 1891 r. 


włok domu przy ulicy Długiej Nr. 11, nastąpi we Środę dnia 10«: 
o godz. 4tej popołudniu, na które stroskani rodzice zapraszaja Krewnych, 


Znajomych i Przyjaciół. 
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